RESUMO 


A presenga de metais no solo pode causar limites e desordem na germinagao e 
crescimento de varias especies vegetais. Esta pesquisa tem o objetivo de analisar os 
efeitos ecotoxicologicos provocados pela exposigao ao chumbo na germinagao de 
sementes e crescimento inicial do Coriandrum sativum L.. Foi avaliado o efeito de 10 
concentragoes experimentais de chumbo (0,10; 0,30; 0,50; 1,0; 3,0; 6,0; 9,0; 12,0; 15,0; 
18,0 mM), em placa de Petri e em triplicates, com 25 sementes por placa. Foram 
analisadas as seguintes variaveis respostas: percentual de germinagao, crescimento das 
plantulas, percentual de anormalidade e a biomassa ffesca e seca da raiz e da parte 
aerea. As sementes de Coriandrum sativum F. expostas ao chumbo apresentaram 
redugao significativa do percentual germinativo a partir da concentragao 0,10 mM, em 
relagao ao controle. O chumbo influenciou negativamente no crescimento das partes 
vegetativas das plantulas. A raiz e a parte aerea tiveram seu crescimento reduzido a 
partir de 0,50 mM, apresentando redugao de 39,0% e 47,0%, respectivamente. Dessa 
maneira, o chumbo presente em baixas concentragoes, pode interferir significativamente 
na germinagao, crescimento e desenvolvimento do Coriandrum sativum F., de modo 
que tera consequencias no seu cultivo da agricultura. 
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